Ughdarras ionadail: An Eaglais Bhreac 


Clar 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cúraim a réir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadail/ Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971 |Fireann 19 55 1,246 77 
Boireann 19 71 935 138 

1981 [Fireann 20 60 1,006 42 
Boireann 21 116 804 128 

1991 [Fireann 6 131 194 428 

7 365 259 465 


* °S dòcha gum bi aireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo 


